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E Hoiva Holding 3 S.a r.l. 

Societe a responsabilite limitee 
Siege social: 6D, route de Treves, L-2633 Senningerberg 
Grand-Duche du Luxembourg 
R.C.S. Luxembourg: B 206.632 


Veuillez noter que denomination de I’associe unique a change et est desormais : 

Esperi Care Holding Oy 

Veuillez noter que le siege social de I’associe unique a change et est desormais le 
suivant : 

164 Mannerheimintie 00301 Helsinki, Finlande 



